ALEKSANDER 


dyplom. inzynier Elektrowni Miejskiej w Krakowie 


przeżywszy lat 25, zginął śmiercią tragiczną wskutek działań wojennych w dniu 14 września 
1939 r. w Brodach za Lwowem, gdzie na tamtejszym cmentarzu został peer 
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za spokoj Jego duszy odbędzie się w czwartek dnia 21 grudnia b. r. 
o godzinie 8 rano w kościele Bożego Ciała 


na które zapraszają 


Współpracownicy Elektrowni Miejskiej 


w Krakowie. 
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POGRZEBOWY 
ANTONIEGO HORAKA jun. 
Kraków, ul. Mikołajska 14. - Telefon 106-64 


